inzynier gorniczy 


f 


przeżywszy lat 46, zmarł nagle w Santiago de Chile dnia 21 sierpnia 1952 r., 
pochowany tamże. 


MSZA ŚW 
za spokój Jego duszy odprawiona zostanie w kościele św. Barbary w niedzielę 


dnia 25 września b. r. o godzinie 10 rano. 


O modlitwę za ś. p. Zmarłego prosi w bólu pozostała 
rodzina. 
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